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PART III 
Irrigation Department 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എച്ച്. ഡി. 1579 / 95. 

- 2015 മാർച്ച് 2. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശ്രാമം , കൊല്ലം താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത്/ ജല സേചന വകുപ്പിൽ 
രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള അംഗീകൃത 
കരാ റു കാ രിൽനിന്നും മത്സ ര സ്വഭാ വമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
കവറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത തപാലിൽക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 
കൊറിയർ വഴിയോ നേരിട്ടോ സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസങ്ങൾക്ക് 
വകുപ്പ് ഉത്തര വാദിയല്ല. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
ദിവസം അവധിയായാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദർഘാസ് 
പകാരമുള്ള സമയങ്ങളിൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കു ന്നതും 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ 
അ വരുടെ കരാർ ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യ പ്പെടു ത്തിയ 
പകർപ്പും ലേബർ കോൺടാക്റ്റ് സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകുന്ന നടപ്പുവർഷത്തെ യോഗ്യതാ 
പമാണം, കൈ വ ശ മു ള്ള പവ്യ ത്തി ക ളുടെ കണക്ക്, 
അവർക്കെടുക്കാവുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ സാമ്പത്തിക പരിധി, 
സൊസൈറ്റികൾക്ക് ബാധ ക മായ നിബ ന്ധ ന ക ൾ 
മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രമാണം ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് 
രജിസ്ട്രാറിൽ നിന്നും ലഭിച്ചത് എന്നിവ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 


ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ടി 
പവ്യ ത്തി കൾക്കായി നിയോ ഗി ക്കു വാൻ ഉദ്ദേ ശി ക്കുന്ന 
അംഗ ങ്ങ ളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ ധനസഹായ 
ത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലേബർ 
കോൺട്രാക്ട് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾക്ക് നിരക്ക് 
അനുവദിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതല്ല . 
കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ - 150 വിലയുള്ള 
മുദ്രപ്രതത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിൽപങ്കെടുക്കുന്ന കരാറുകാർ അവരുടെ 
പാൻ കാർഡിന്റെഅസ്സൽ പകർപ്പും സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 

താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് നിരക്കി 
നേക്കാൾ അധികനിരക്ക് അനുവദനീയമല്ല . 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


- ( 3 ) 


( 2 ) 
1 42 / 2014 - 15 - കല്ലൂപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

ഏഴാം വാർഡിൽ ( കല്ലൂപ്പാറ ഓർത്തഡോക്സ് 
കൺവെൻഷൻ നഗർ) കറുത്ത വടശ്ശേരിക്കടവ് 
പാലത്തിനു മുകൾ ഭാഗത്തായി മണിമലയാറിന്റെ 
വലതുകരയിലെ മൺതിട്ടകളുടെ സംരക്ഷണ 
പണികൾ റീച്ച്-1 -- 15 ലക്ഷം 


37 , 500 


367 


17th 


MARCH 2015] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


- 98 


| ( 3 ) 


2 43/ 2014 -15 - കല്ലൂപ്പാറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ 

ഏഴാം വാർഡിൽ ( കല്ലൂപ്പാറ ഓർത്തഡോക്സ് 
കൺവെൻഷൻ നഗർ) കറുത്ത വടശ്ശേരിക്കടവ് 
പാലത്തിനു മുകൾ ഭാഗത്തായി മണിമലയാറിന്റെ 
വലതുകരയിലെ മൺതിട്ടകളുടെ സംരക്ഷണ 
പണികൾ റീച്ച്- 2 - 14 ലക്ഷം 


സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പിയും അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ 
നൽകുന്ന മേൽ സൂചിപ്പിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ ഒറിജിനലും 
സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കൂടാതെ ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന 
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ -ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ ടി 
പ്രവർത്തിക്ക ൾക്കായി നിയോഗിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന 
അംഗങ്ങളുടെ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ ദർഘാസിനോടൊപ്പം 
സ മ ർ പി ക്കേ ണ്ട താ ണ് . കേ ന്ദ ഗ വ ണ മ നി ന്റ 
ധനസഹായത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾക്ക് 
ലേബർ കോൺടാക്ട് സൊസൈറ്റികൾക്ക് നിരക്ക് 
അനുവദിക്കുന്നതിൽ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതല്ല . 


- 35 ,000 


ക്രമ ടെണ്ടർ നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ 

പേരും അടങ്കൽ തുകയും 


- (1) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില - 5,000 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 12 - 3 - 2015 , 4 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 17 - 3 - 2015 , 4 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 17 -3-2015, 
4. 30 മണി. 

ദർഘാസ് ഉറപ്പിക്കുന്ന കാലാവധി- ഒരു മാസം. 
കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത " സി യും ഉപരിയും. 
പ്രവൃത്തിപൂർത്തീകരിക്കേണ്ട കാലാവധി - 4 മാസം. 

ജലവിഭവ വകുപ്പിലേയും പൊതുമരാമത്ത് 
വകുപ്പിലേയും ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് പൊതു വായി 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ദർഘാസിനും 
ബാധകമാണ്. 


24/ ഇ / എം . ഐ ./ 2014 - 15 - ഇടമുളയ്ക്കൽ 
പഞ്ചായത്തിലെ കൈതക്കാട്ട് വാർഡിൽ - 
മാരൂർ- പൊടിയാട്ടുവിള കിഴക്ക് ജലസേചന 
സൗകര്യങ്ങളുടെ നവീകരണം - 10 ലക്ഷം 25 ,000 
25/ ഇ / എം . ഐ ./ 2014 - 15 - ടി വാളകം 
പുളിയത്ത് ഏലാ തോടിന്റെയും ട്രാക്ടർ 
പാസ്സേജിന്റെയും സംരക്ഷണ പണികൾ - 
| 15 ലക്ഷം 

37 , 500 


- 3 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 

- (ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


2 6 / ഇ ഇ / എം . എ . | 2014 - 15 - വളിയം 
പഞ്ചായത്തിലെ പരുത്തിയറ കാളച്ചന്ത 
ഏലായിലെ പുനരുദ്ധാരണവും സംരക്ഷണ 
പണികളും- - 10 ലക്ഷം 

25 , 000 
27 / ഇ / എം . ഐ ./ 2014 - 15 - നെടുവത്തൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ചിറപ്പാട്ട്ഭാഗം വല്ലഭൻകര 
ഏലായുടെ സംരക്ഷണപണികളും ട്രാക്ടർ 
കലുങ്ങിന്റെ നിർമ്മാണവും- 15 ലക്ഷം - 37,500 
28 / ഇഇ)/ എം . ഐ ./2014- 15 പദ്ധതി സംരക്ഷണം- 
ചിറ ക്കര പഞ്ചാ യ ത്തിലെ ആയി ര വല്ലി 
ഏ ലാ യു ടെ ജല സേ ച ന സ ക ര്യം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പണികൾ - 12 ലക്ഷം 30,000 
29/ ഇഇ)/ എം. ഐ ./2014 -15 ടി കല്ലുവാതുക്കൽ 
പഞ്ചായത്തിലെ കരിമ്പല്ലൂർ ഏലാ തോടിന്റെ 
ജല സേചന സൗകര്യം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ 
പണികൾ - 15 ലക്ഷം 

37 , 500 


5 


നമ്പർ ഡി2 - 1425/ 2007 ( വാല്യം 3). 

2015 മാർച്ച് 4. 
കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 
മൈനർ ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, ആശാമം, കൊല്ലം, താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് പൊതു മ രാ മത്ത്/ ജല വി ഭവ 
വകുപ്പിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള പുനർ ദർഘാസുകൾ പ്രവൃത്തി 
യുടെ പേര് ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ളമുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ 
24 - 3 - 2015 , 3 മണിവരെ രജി സ്റ്റർ ചെയ്ത തപാ ലിൽ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ങ്ങൾക്ക് ഈ ഓഫീസ് ഉത്ത ര വാ ദി ആ യിരിക്കുന്ന ത ല്ല . 
ദർ ഘാസുകൾ സ്വീക രി ക്കുന്ന ദിവസം അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കു 
ന്നതാണ്. ദർഘാസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന കോൺടാക്ടർമാർ 
അ വ രുടെ ലൈസൻസിന്റെ അറ്റസ്റ്റഡ് കോപ്പി യും 
ടെണ്ടറിനോടൊപ്പം കർശന മായും സമർപ്പിക്കേണ്ട താ ണ് . 
ഇന്ദിരാ വികാസ് പതം നിരതദ്രവ്യമായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 
ലേബർ കോൺട്രാക്ട് സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസ് ഫോറം 
ലഭിക്കുന്നതിന് ജോയിന്റ് രജിസ് ടാർ നൽകിയിട്ടുള്ള 
യോഗ്യതാ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഒറിജിനൽ, ഇപ്പോൾ കൈവശം 
വച്ചിട്ടുള്ള പണികൾ, അവർക്ക് ഏറ്റെടുക്കാവുന്ന പണികളുടെ 
സാമ്പത്തിക പരിധി, ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള പണികൾ സബറ്റ് 
ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇവയുടെ ഒറിജിനൽ 
(ബന്ധപ്പെട്ട അസിസ്റ്റന്റ് രജിസ്ട്രാർ നൽകിയത്) 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ രേഖകളോടൊപ്പം യോഗ്യതാ 


30 , 000 


30/ ഇഇ)/ എം . ഐ ./ 2014 -15 ടി ആദിച്ചനെല്ലൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ ആദിച്ചനെല്ലൂർ ഏലായി 
ലേയ്ക്കും ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പമ്പ്ഹൗസി 
ലേയ്ക്കുമുള്ള പാസേജിന്റെയും പാർശ്വഭിത്തി 
യുടെയും നിർമ്മാണം - 12 ലക്ഷം 
31/ ഇ / എം. ഐ . 2014 - 15 ടി ചാത്തന്നൂർ 
പഞ്ചായത്തിലെ കോഷണക്കാവ് വാർഡിൽ 
കൊല്ലായിക്കൽ ജംഗ്ഷനടുത്തുള്ള ഇടനാട് 
ഏലായിലേയ്ക്കുള്ളജലസേചന സൗകര്യം 
മെച്ചപ്പെടുത്തൽ പണികൾ - 15 ലക്ഷം 


- 8 


37,500 


33 / ഇഇ)/ എം . ഐ ./ 2014-15 വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 
തേവലക്കര പഞ്ചായത്തിലെ മുള്ളിക്കൽ 
വാർഡ് നമ്പർ 10 - ൽ തേവാരം മുതൽ 
കേ ര ള തറ വ യ ൽ വ ര ഓട യു ടെ 
നിർമ്മാണം - 8 ലക്ഷം 


20, 000 


368 


17th 


MARCH 2015 ) 


IRRIGATION DEPARTMENT 


99 


( 1) 


| ( 3 ) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


10 


- 34 / ഇ / എം. ഐ ./2014- 15 വെള്ളപ്പൊക്കക്കെടുതി 
പന്മന പഞ്ചായത്തിലെ വടുതല വാർഡിൽ 

നെറ്റി യാട് ജംഗ്ഷൻ മുതൽ നെറ്റി യാട് 
പള്ളി വ ര ഓട യു ടെ നിർ മ്മാണം 
| 15 ലക്ഷം 


37 , 500 


- 11 


നമ്പർ റ്റി. എ . 4217 / 91 ( വാല്യം 3 ). 2015 ഫെബ്രുവരി 25. 

- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടിഎക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ 
ചെറുകിട ജലസേചനം, ചെങ്ങന്നൂർ താഴെ പറയുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾക്കുവേണ്ടി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ള കരാറു 
കാരിൽ നിന്നും മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
പ്രവ്യത്തിയുടെ പേര്ആലേഖനം ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച 
(പ്രത്യേകം കവറുകളിൽ ക്ഷണിച്ചുകൊ ള്ളു ന്നു . താഴെ 
കാണിച്ചിട്ടുള്ള തീയതിയിലും സമയത്തും എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എ ബി നീ യ റോ അ ദ്ദേ ഹം അ ധികാ ര പ്പടുത്തു ന്ന 
ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യ 
ത്തിൽ ദർഘാസുകൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി 
മുതൽ ഒരു മാസം വരെ ആയിരിക്കും. 


37 , 500 


35/ ഇഇ)/ എം . ഐ ./ 2014 - 15 ടി ക്ലാപ്പന പഞ്ചായ 
ത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 9 - ൽ കുറ്റിക്കാട് 
മൂലംകുഴി- കുരുവേലി കോളനി ഭാഗങ്ങളിലെ 
വെള്ളക്കെട്ടിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി 
ഓടയുടെ നിർമ്മാണം - 15 ലക്ഷം 
37/ ഇഇ) എം . ഐ .| 2014 - 15 - ടി കൊല്ലം 
കോർപ്പറേഷനിലെ ഇരവിപുരം എം . റ്റി. എം . 
ആശു പത്രിക്കു സമീപം ഇര വി പുരം 
ഏലാ തോടിന്റെ പാർശ്വ സം രക്ഷണ 
ഭിത്തിയുടെ നിർമ്മാണവും ആഴം കൂട്ടലും - 
- 10 ലക്ഷം 
38 / ഇഇ / എം . ഐ ./ 2014 - 15 ടി മൺട്രോതുരുത്ത് 
പഞ്ചാ യ ത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 3 - ൽ 
കരുത്തറ പാലത്തിന്റെ ഒലിച്ചു പോയ 
കരഭാഗത്തിന്റെ സം രക്ഷണ പണികൾ - 
15 ലക്ഷം 


12 


25 , 000 


ക്രമ ദർഘാസ് നമ്പരും പ്രവൃത്തിയുടെ നിരതദ്രവ്യം 
നമ്പർ പേരും ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 

( 3) 


13 


- (1) 


( 2 ) 


ാജക്ട് മെയിന്റനൻസ് വർക്കുകൾ 


- 37, 500 


14 


25/ ഇഇ / 2014 - 15 - നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
11 -ാം വാർഡിൽ തുണ്ടിപ റമ്പ് മുതൽ 
കിഴക്കേചിറ വരെ ചെറുകര പാടശേഖരത്തിന് 
ട്രാക്ടർ റോഡ് നിർമ്മാണം - 12,00,000 


30,000 


15 , 000 


15 


3 9 / ഇ ഇ / എം . എ . / 2 014 - 15 - വ ര ൾ ചാ 
ദുരിതാശ്വാസം - കല്ലുവാതുക്കൽപഞ്ചായത്തിൽ 
അടുതല ജല അതോറിറ്റി പമ്പ്ഹൗസിനു 
സമീപം താൽക്കാലിക ബണ്ടു നിർമ്മാണം 
- 6 ലക്ഷം 
40 / ഇഇ / എം . ഐ . 2014 - 15 - ടി ആദിച്ചനല്ലൂർ 
പഞ്ചായത്തിൽ കട്ടച്ചൽ ജല അതോറിറ്റി 
പമ്പ്ഹൗസിനു സമീപം താൽക്കാലിക ബണ്ടു 
നിർമ്മാണം - 4 ലക്ഷം 
42 / ഇഇ) എം . ഐ . / 2014 - 15 - ടി നെടുമ്പന 
പഞ്ചായത്തിൽ കുണ്ടുമൺ ജല അതോറിറ്റി 
പമ്പ്ഹൗസിനു സമീപം താൽക്കാ ലിക 
ബണ്ടു നിർമ്മാണം - 4.50 ലക്ഷം 


26 / ഇഇ / 2014 - 15 - നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 
10 -ാം വാർഡിൽ പി. ഡബ്ലു . ഡി. റോഡ്മുതൽ 
നാ ര ക ത്ത റ - വ ള്ളി ക്കു ന്നം ലക്ഷം വീട് 
കോളനി വരെ ട്രാക്ടർ റോഡ് നിർമ്മാണം 
- 8 , 50 , 000 

| 21,300 


10 , 000 


16 


27 / ഇഇ/ 2014 - 15 - ചമ്പക്കുളം പഞ്ചായത്തിലെ 
ചെമ്പാടി ചക്കുംകരി പാടത്തിലെ കോവിൽമുക്ക് 
ചമ്പക്കുളം മുതൽമുണ്ടക്കൽ വരെ ബണ്ട് 
റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം- 10 ,00 ,000 

25 , 000 


11 ,250 


പുനർ ദർഘാസ് 


| RT -7 / ഇഇ/ 2014 - 15 - നീലംപേരൂർ പഞ്ചായ 

ത്തിലെ നാരകത്തറ 24/ 16- ൽ ചിറയ്ക്ക് വടക്ക് 
കിളിയൻകാവ് വടക്ക് പാട ശേഖരത്തിന് 
ട്രാക്ടർ ബണ്ട് നിർമ്മാണം - 15 ,00,000 


37 ,500 


ദർഘാസ് പമാ ണ ത്തിന്റെ വില കമനമ്പർ 1, 3 , 12 
ഇവയ്ക്ക് 2, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 
13 ഇവയ്ക്ക് - 5 ,000 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 9 - ന് 1, 600 + 
വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 14 - ന് 1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15 - ന് 
- 800 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 16- ന് 900 + വാറ്റ്. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 19 - 3- 2015 , 1 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണം സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും- 24 - 3- 2015, 3 മണി വരെ. 

ദർ ഘാസ് പ്രമാണം തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 25 - 3 - 2015, 11 മണി. 

കരാറുകാരുടെ യോഗ്യത - " സി യും ഉപരിയും. 

പ്രവൃത്തി തീർക്കേണ്ട കാലാവധി ക്രമ നമ്പർ 3 - ന് 
4 മാസം, കമ നമ്പർ 9 - നും 12 - നും 5 മാസം, ക്രമ നമ്പർ 
14 , 15, 16 ഇവയ്ക്ക് 1 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 

- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലവിഭവ വകുപ്പിലും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നിലവിലുള്ളഎല്ലാ നിബന്ധനകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


RT - 13 / ഇഇ / 2014 - 15 - ചമ്പക്കുളംപഞ്ചാ യ 
ത്തിലെ 5 -ാം വാർഡിൽ കാച്ചം കോണം 
പാടം മുതൽ തെക്കോട്ട് ട്രാക്ടർ റോഡിന്റെ 
പുനരുദ്ധാരണം - 15, 00 ,000 


37 ,500 


RT - 14/ ഇഇ/ 2014 - 15 - കാവാലം പഞ്ചായത്തിൽ 
കുറുപ്പശ്ശേരി മുതൽതുണ്ടിയിൽ ജംഗ്ഷൻവരെ 
ട്രാക്ടർ റോഡിന്റെപുനരുദ്ധാരണം, മണലാടി 
തോടിന്റെ കിഴക്കേ ബണ്ടിന്റെ സംരക്ഷണം 
- 5 , 00 , 000 


12 , 500 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 

( ഒപ്പ്) 
കൊല്ലം. 

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 


RT - 17 / ഇഇ/ 2014 - 15 - നീലംപേരൂർ പഞ്ചായ 
ത്തിലെ 1 -ാം വാർഡിൽ മോഡേൺ റൈസ് 
മില്ലിന് സമീപം കൈനടി പള്ളിത്താനം 
തോടിന് കുറുകെ കലുങ്ക് നിർമ്മാണം 
- 15 ,00 ,000 


37 , 500 


369 


17th 


MARCH 2015] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


100 


(1 ) 


( 2 ) 


| ( 3 ) 


8 RT - 18 / ഇഇ/ 2014 - 15 - ആറാട്ടുപുഴ പഞ്ചായ 

ത്തിലെ 4 -ാം വാർഡിൽ പുഴുക്ക് തോടിന്റെ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ 15, 00,000 37,500 


9 RT - 22/ ഇഇ) 2014 - 15 - കാവാലം പഞ്ചാ യ 

ത്തിലെ 1 -ാം വാർഡിൽ മട്ടാഞ്ചേ രി യിൽ 
നാട്ടുതോടിന് ഓടയുടെ പുനരുദ്ധാരണവും 
തോടിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തിയും 
- 10, 00,000 


25,000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ അ ദ്ദേ ഹം അധികാര 
പ്പെടുത്തിയ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥനോഅപ്പോൾ ഹാജരാകുന്ന 
കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും നേരിട്ട് 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല . അന്നേദിവസം അവധിയായാൽ 
തൊട്ടടുത്ത ദിവസം 3 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3 .30 മണിക്ക് 
തുറക്കുന്നതുമാണ്. നിരതദ്രവ്യമായി ഇന്ദിരാവികാസ് പ്രത 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

-- പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലേയും ജലവിഭവ വകുപ്പിലെയും 
ദർഘാസുകളെ സംബന്ധിക്കുന്ന മറ്റ് എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും 
ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. ലേബർ കോൺടാക്ട് 
സൊസൈറ്റികൾ ദർഘാസിനോടൊപ്പം അവരുടെ യോഗ്യത , 

കൈവശമുള്ള പണികൾ, അ വർക്ക് എടുക്കാവുന്ന 
പണികളുടെ സാമ്പത്തികപരിധി മുതലായവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 
സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും ബന്ധപ്പെട്ട ജോയിന്റ് രജിസ്ട്രാറിൽ 
നിന്ന് ലഭിച്ചത് ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
ജി . ഒ . പി . നമ്പർ 84/ 97 പി . ഡബ്ല . & റ്റി . പ്രകാരമുള്ള 
നിബന്ധനകളെല്ലാം ഈ ദർഘാസിനും ബാധകമാണ്. 


10 RT - 23 / ഇ ഇ / 2 014 - 15 - ചെങ്ങ സൂ രില 

എം . എ . ഡിവി ഷ ന്റെ യും എം . എ . 
സബ്ഡിവിഷൻ ഓഫീസിന്റെയും അടിയന്തിര 
അറ്റകുറ്റപണികൾ - 3,75, 000 


9 , 400 


11 


RT - 15 / - / 2013 - 14 -- നീലംപേരൂർ പഞ്ചായത്തിലെ 
7 -ാം വാർഡിൽ കൈനടി പള്ളിപ്പാലത്തിന് 
സമീപം കൈനടി കാവാലം റോഡിൽ നിന്നും 
മ ണ്ഡ പം പാട ശ ഖ ര സ മി തിയുടെ 
ധാന്യ സം ഭ ര ണ കേ ന്ദ ത്തി ല ക്കു ള്ള 
റോഡിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം - 12 , 45 ,000 31, 200 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
ചെറുകിട ജലസേചന വിഭാഗം, 
ചെങ്ങന്നൂർ. 


(ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 4, 5, 7, 
8 , 11 ഇവയ്ക്ക് 5, 000 + വാറ്റ് @ 5 %, കമ ന മ്പർ 2 - ന് 
- 1,700 + വാറ്റ് @ 5 %, ക്രമനമ്പർ 3- നും 9 - നും 2,000 + വാറ്റ് 
@ 5 %, ക്രമനമ്പർ 6 - ന് - 1,000 + വാറ്റ് @ 5 %, ക്രമനമ്പർ 10 - ന് 
800 + വാറ്റ് @ 5 %. 

കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം ക്രമനമ്പർ 6, 10, 11 ഇവയ്ക്ക് 
" ഡി ക്ലാസും ഉപരിയും , മറ്റു ള്ള വയ് ക്ക് " സി ക്ലാസും 
ഉപരിയും. 

പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട കാലാവധി - ക്രമനമ്പർ 6, 
10 ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 


നമ്പർ ഡി4/ ടെണ്ടർ/ 2014 - 15 ( 3 ). 2015 ഫെബ്രുവരി 20 . 

കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി പാല ക്കാട് മല മ്പുഴ 
ജലസേചന വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ താഴെ 
പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് നിശ്ചിത യോഗ്യ ത യു ള്ള 
കരാറുകാരിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിയുടെ പേര് ആലേഖനം 
ചെയ്തിട്ടുള്ള മുദ്രവച്ച് മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
തപാലിൽ രജിസ്റ്റേർഡ്/ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് ആയി മാത്രം 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . തപാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസ 
ത്തിന് ഈ വകുപ്പ്ഉത്തരവാദിയാകുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 
താഴെ പറയുന്ന തീയതികളിൽ 1 മണിവരെ സ്വീകരിക്കുന്നതും 
അന്നേ ദിവസം 3 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറോ 
അദ്ദേഹം അ ധി കാ രപ്പെടു ത്തുന്ന മറ്റ് ഉദ്യോ ഗ സ്ഥനോ 
തൽസമയം ഹാജരായിട്ടുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
ദർഘാസുകൾ തുറക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ 
നിശ്ചിത ദിവസം അ വ ധി യാ യി രു ന്നാൽ അ തി ന ടുത്ത 
പ്രവർത്തി ദിവസം ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസിന്റെ കാലാവധി അത് സ്വീകരിക്കുന്ന തീയതി. 
മുതൽ 4 മാസം ആയിരിക്കും. 


പ്രവൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ചെങ്ങന്നൂർ. 

ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങളും മറ്റ് വിശദ വിവരങ്ങളും 
19 - 3 - 2015 വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെതാഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള 
ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോടൊപ്പം കരാറുകാർ 
ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്ത ലൈസൻസിന്റെ പകർപ്പ് 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകളുടെ കൂടെ 150 - ന്റെ 
മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലുള്ളതുപകാരം 
തയ്യാറാക്കിയ പ്രാഥമിക കരാർ പത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
( പാഥമിക കരാർപത്രം ഇല്ലാതെ സമർപ്പിക്കു ന്ന 
ദർഘാസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . 
1984- ലെ കേരള നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി 
നിയമത്തിലെ 8 ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പസ്തു ത 
പണിയെടുക്കുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ 
മൊത്തം ചെലവിന്റെ ഒരു ശതമാനം നിർമ്മാണത്തൊഴിലാളി 
ക്ഷേമനിധി ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
- പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ തപാൽ സ്പീഡ് പോസ്റ്റ്/ 
രജിസ്റ്റർഡ് പോസ്റ്റ്മുഖേന മാത്രം 23 - 3- 2015 വൈകുന്നേരം 
3 മണിക്ക് മുൻപായി താഴെ ഒപ്പുവച്ചിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ 
കാര്യാലയത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറിലാ 
യിരിക്കണം ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ലഭിച്ച 
ദർഘാസുകൾ 23 - 3- 2015 വൈകുന്നേരം 3. 30 മണിക്ക്തന്നെ 


നിരതദ്രവ്യം 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ഉദ്ദേശ അടങ്കൽ തുകയും 


- ( 1) 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


| 1 7 / 2014 - 15 - മല മ്പുഴ പദ്ധതി - ഇടതുകര 

( പധാന കനാൽ- കൊ ട്ടേ ക്കാട് ശാഖ 2 
കനാലിന്റെ 1/800 കി . മീ.- നും 1/ 900 കി. മീ .- നും 
ഇട യിലുള്ള ഭാഗത്ത് അടി യ തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 4,00,000 


10 ,000 


370 


17th 


MARCH 2015] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


101 


( 2 ) 


| ( 3 ) 


( 1) 


- ( 2 ) 


11 17 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി ഇടതുകര 

പ്രധാന കനാൽ - കൂടല്ലൂർ ശാഖ കനാലിന്റെ 
0/ 792 കി. മീ . - ലെ ഫീൽഡ് ചാനലിന്റെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 10 , 00,000 


25, 000 


10 , 000 


2 8 /2014 - 15 - ചേരാമംഗലം സ്കീം - പ്രധാന 

കനാലിന്റെ 0/ 000 കി. മീ.- നും 13/ 200 കി . മീ.- നും 
ഇട യിലുള്ള ഭാഗത്തെയും 16 - എ ശാഖ 
കനാലിലെ 0 / 000 കി . മീ . - നും വാലറ്റം 
വരെയുള്ള ഭാഗത്തെയും സൂയിസ് ഷട്ടർ 
നിർമ്മാണവും സൂയിസ് ഇൻലൈറ്റിന്റെ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും - 4, 00,000 
9/ 2014 - 15 - ചേരാമംഗലം സ്കീം - പ്രധാന 
കനാലിന്റെ 13 /400 കി. മീ.- നും 13 / 425 കി. മീ .- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെയും എറകുളം ശാഖ 
കനാലിലെ 0 / 000 കി . മീ.- നും 0/ 300 കി . മീ.- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെയും പുനരുദ്ധാരണ 
പ്രവൃത്തികളും സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും 
- 5 , 00 , 000 


3 


12 18 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇടതുകര 

പധാ ന ക നാ ൽ - കോട്ടാ യ് ശാഖ - 1 
കനാലിന്റെ 6/200 കി. മീ.- നും 6/400 കി. മീ.- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത് അടി യ തിര 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 10 , 00 , 000 - 25,000 
13 19 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇടതു കര 

പ്രധാന കനാൽ - പെരിങ്ങോട്ട് കുറുശ്ശി 
കനാലിന്റെ 20/900 കി. മീ.- നും 21 /000 കി. മീ.- നും 
ഇട യി ലുള്ള ഭാഗത്തെ അടി യ തിര 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 8, 50 ,000 21,300 
14 20 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇടതു കര 

പ്രധാന കനാൽ - കുറുശ്ശി- പാമ്പാടി കനാലിന്റെ 
22/ 150 കി . മീ . - നും 22 / 250 കി . മീ . - നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 10 ,00 ,000 

25, 000 


12 ,500 


4 10 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇടതുകര 

പ ധാ ന ക നാ ൽ - പി രാ യി രി ശാ ഖ 
കനാലിന്റെ 3 / 800 കി . മീ.- നും 3/ 900 കി. മീ.- നും 
ഇട യി ലു ള്ള ഭാഗത്ത് അടി യ തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 7, 00, 000 


| 17 , 500 


15 21/ 2014 - 15 - മംഗലം പദ്ധതി- - പാടൂർ ആന്റ് 

കഴനി ഡിസ്ട്രിബ്രട്ടറിയുടെ ഹെഡ് 
സൂയിസിന്റെ സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ 
- 6 , 00 , 000 


12 , 500 


15 , 000 


11 / 2014 - 15 - മംഗലം പദ്ധതി - വല തു കര 
(പധാന കനാലിന്റെ 1/ 935 കി . മീ . - നും 
1/ 995 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികളും സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികളും - 5,00,000 
- 12 / 2014 - 15 - പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി - ഹൈഡ് 
വർക്സിന്റെയും ഡാമിന്റെയും കേടു പാട് 
തീർക്കലും സംരക്ഷണവും - എർത്തേൺ 
ഡാമിന്റെ മുകൾ ഭാഗ ത്തെയും താഴ് 
ഭാഗത്തെയുംകുറ്റിക്കാടിനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന 
പ്രവൃത്തികൾ - 4, 00 ,000 


| 21, 300 


10 ,000 


16 22 / 2014 - 15 - മംഗലം പദ്ധതി - ഇടതുകര 

പധാന കനാലിന്റെ 16 / 140 കി . മീ . - നും 
16 / 210 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 

പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ - 8,50 ,000 
17 23 / 2014 - 15 - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി ഇടതുകര 

പധാന കനാലിന്റെ 0/ 600 കി . മീ . - നും 
0 /700 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും ബലപ്പെടുത്തുന്ന 
പ്രവൃത്തികളും-- 9,50,000 
- 24/ 2014 - 15 -- പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി - വല്ലങ്ങി 
ശാഖ കനാലിന്റെ 0 / 0 0 0 കി . മീ . - നും 
0 / 300 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
കേടു പാട് തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും 
യു . ടി . -യുടെ കേടു പാട് തീർക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികളും - 7 ,25,000 


- 13 | 2014 - 15 - പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി - ഡാം 

സം ര ക്ഷ ണ പ വ ത്തി കൾ - വല തു കര 
( പധാന കനാലിന്റെ അക്വിഡക്ടിന്റെ 
സമീപമുള്ള സ്പിൽവെ ബണ്ടിന്റെ ഇടതുഭാഗം 
കേടു പാട് തീർക്കുന്ന പ്രവൃ ത്തി കൾ - 
- 5, 00 ,000 


23, 800 


18 


12 , 500 


8 14 / 2014 - 15 - പോത്തുണ്ടി പദ്ധതി ഇടതുകര 

പ ധാ ന ക നാലിന്റെ 5 / 750 കി. മീ .- നും 
5 /900 കി . മീ.- നും ഇട യിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടി യ തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 5 ,00 ,000 


18 , 150 


12 , 500 


9 


16 


15 / 2014 - 15 - മല മ്പുഴ പദ്ധതി ഇട തു കര 

പ ധാ ന ക നാ ൽ - കുത്തനൂർ ശാ ഖ 
കനാലിന്റെ 9/ 500 കി . മീ.- നും 9/610 കി . മീ.- നും 
ഇട യിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടി യ തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 8,00 ,000 


19 25 / 2014 - 15 - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി നെന്മാറ 

ശാഖ കനാലിന്റെ 0 / 000 കി . മീ . - നും 
0 / 120 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 6 ,00 ,000 


15 , 000 


20 , 000 


10 16 /2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി ഇടതുകര 

പ ധാ ന ക നാ ൽ - എത്തനൂർ ശാഖ 
കനാലിന്റെ 1/ 100 കി. മീ.- നും 1/ 250 കി . മീ.- നും 
ഇട യിലുള്ള ഭാഗത്ത് അടി യ തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 8,00,000 


20 2 6 / 2 014 - 15 - പാ ത്തു ണ്ടി പ ധ തി 

കൈപ്പഞ്ചേരി ശാഖ കനാലിന്റെ വക്കാവ് 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 0 / 000 കി . മീ . - നും 
0/ 200 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും റഗുലേറ്ററിന്റെ 
കേടുപാട് തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും ബണ്ട് 
ബലപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവൃത്തികളും - 7, 00 ,000 17, 500 


- 20, 000 


371 


17th 


MARCH 2015] 


IRRIGATION DEPARTMENT 


102 


( 2 ) 


- ( 3 ) 


(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


21 27 / 2014 -15 പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി - കൽച്ചാടി 

ശാഖ കനാലിന്റെ 6 / 300 കി . മീ . - നും 
6 / 450 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ 
- 5 ,40, 000 


13 , 500 


20 , 000 


31 37 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - ഇടതു കര 

പ്രധാന കനാൽ -കുത്തനൂർ ശാഖ കനാലിന്റെ 
4 /900 കി. മീ.- നും 5/ 000 കി . മീ .- നും ഇടയിലുള്ള 
ഭാ ഗ ത്ത അ ടി യ തിര സം ര ക്ഷ ണ 

പ്രവൃത്തികൾ - 8, 00, 000 
32 38| 2 014 - 15 - പാ ത്തു ണ്ടി പദ്ധതി 

തെക്കുംപുറം ശാഖ കനാലിന്റെ നൊച്ചികുളം 
ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിയുടെ 0 / 000 കി . മീ . - നും 
0 / 400 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും ഡോപ്പിന്റെ 
കേടു പാട് തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും 
| 7, 00 , 000 


22 28/ 2014 -15 പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി- കൽച്ചാടി 

ശാഖ ക നാ ലിന്റെ 7/ 450 കി . മീ . - നും 
7 / 600 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 

- 13, 45, 000 
23 29/2014 -15 മലമ്പുഴപദ്ധതി ഇടതുകര പ്രധാന 

കനാൽ - പെരിങ്ങോട്ട്കുറുശ്ശി കനാലിന്റെ 
15 / 950 കി . മീ . - നും 16 / 200 കി . മീ . - നും 
ഇട യി ലു ള്ള ഭാഗത്ത് അ ടി യ തിര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 8, 00, 000 


33 , 650 


17 , 500 


20 , 000 


33 39 / 2014 - 15 - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി - കണിമംഗലം 

ശാഖ കനാലിന്റെ 0 / 000 കി . മീ . - നും 
0 / 300 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും 
ക്യാച്ച് വാട്ടർ ഡയിനിന്റെ നിർമ്മാണ 

(പ്രവൃത്തികളും - 9, 00 ,000 
34 40 /2014 -15 - മലമ്പുഴപദ്ധതി-- മലമ്പുഴ ക്യാമ്പ് 

ഏരിയയിലെ എം ടൈപ്പ് ക്വാർട്ടേഴ്സിന്റെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 8, 00 , 000 


22 , 500 


24 30 / 2014 - 15 - മല മ്പുഴ പദ്ധതി - ഇട തു കര 

പ്രധാന കനാൽ - കൊടുന്തിരപ്പള്ളി ശാഖ 
കനാലിന്റെ 3 /200 കി. മീ .- നും 3/ 350 കി. മീ .- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 

പ്രവൃത്തികൾ - 6,00 ,000 
25 31/ 2014 - 15 - മല മ്പുഴ പദ്ധതി - മല മ്പു ഴ 

ഹെഡ് വർക് സ് സബ് ഡിവിഷന്റെ 
ചുറ്റിലുമുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും 
ചുറ്റുമതിലിന്റെയും അറ്റകുറ്റ പ്രവൃത്തികൾ - 
4, 00 ,000 


15 ,000 


20 ,000 


35 41 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

പ്രധാന കനാൽ മാങ്കുറുശ്ശി ശാഖ കനാലിന്റെ 
3 / 600 കി. മീ .- നും 4 / 000 കി. മീ .- നും ഇടയിലുള്ള 
ഭാ ഗ ത്ത അ ടി യ ന്തി ര സം ര ക്ഷ ണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 8, 00, 000 


10 , 000 


20, 000 


12,500 


26 32 / 2014 - 15 - മല മ്പുഴ പദ്ധതി - മല മ്പു ഴ 

ഹെഡ് വർക് സ് സബ് ഡിവിഷന്റെയും 
സി ആന്റ് ബി സെക്ഷൻ ഓഫീസിന്റെയും 

സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 5, 00, 000 
27 33 / 2014 - 15 - മല മ്പുഴ പദ്ധതി - മല മ്പു ഴ 

ഹെഡ് വർക്സ് സബ് ഡിവിഷന്റെ കീഴിലുള്ള 
മുണ്ടൂർ സെക്ഷൻ ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിന്റെ 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും ചുറ്റുമതിലിന്റെ 
നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും - 6 , 00,000 


36 42 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

പ്രധാന കനാൽ തേനൂർ ശാഖ കനാലിന്റെ 
3/ 500 കി . മീ.- നും 0/700 കി . മീ.- നും ഇടയിലുള്ള 
ഭാഗ ത്ത് അ ടി യ ി ര സ ര ക്ഷ ണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 8,00,000 


20 , 000 


15 , 000 


- 17 , 500 


28 34 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

പ്രധാന കനാൽ - മങ്കര ശാഖ കനാലിന്റെ 
6 /700 കി. മീ .- നും 6/ 780 കി. മീ.- നും ഇടയിലുള്ള 
ഭാഗ ത്ത് അ ടി യ ന്തി ര സ ര ക്ഷ ണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 5,00, 000 

- 12 ,500 


37 43 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതുകര 

പധാന കനാൽ - വള്ളി ക്കോട് ശാഖ 2 
കനാലിന്റെ 1/000 കി. മീ .- നും 2/ 200 കി. മീ.- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികളും സൂയിസ്സ് ഷട്ടറിന്റെ കേടുപാട് 

തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും - 7, 00,000 
38 44 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതുകര 

പധാ ന ക നാ ൽ - കാ വിൽ പാട് ശാഖ 
കനാലിന്റെ 2/ 600 കി . മീ .- നും 3/000 കി. മീ.- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 

പ്രവൃത്തികൾ - 6 ,00 , 000 
39 45 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതുകര 

( പധാന കനാലിന്റെ 13 / 650 കി . മീ . - നും 
14 / 000 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 6 , 50 , 000 


15, 000 


29 35 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതുകര 

( പധാ ന കനാൽ - വള്ളി ക്കോട് ശാഖ -1 
കനാലിന്റെ 1/ 000 കി. മീ.- നും 2/ 200 കി . മീ.- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികളും സൂയിസ്സ് ഷട്ടറിന്റെ കേടുപാട് 
തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളും - 6,00,000 


15 , 000 


16 ,300 


30 36 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

( പധാ ന കനാൽ - കിണാ വ ല്ലൂർ ശാഖ 
കനാലിന്റെ 0 / 500 കി. മീ .- നും 0/ 800 കി. മീ .- നും 
ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്തെ അടിയന്തിര സംരക്ഷണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 6,00 ,000 


40 46/ 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ 

മെയിന്റനൻസ് - ഗാർഡനിലെ ഗാർഡൻ മുതൽ 
എ പോയിന്റ് വരെ സ്റ്റെയർകേസ് നിർമ്മാണ 
പ്രവൃത്തികൾ - 9, 00 , 000 


15 ,000 


22,500 
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41 47/ 2014 - 15 പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി - വലതുകര 

പ്രധാന കനാലിന്റെ 2 / 500 കി . മീ . - നും 
2 / 700 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികളും ക്യാച്ച് വാട്ടർ 

ഡനിന്റെയും സൂപ്പർ പാസേജിന്റെയും 
കേടു പാട് തീർക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ - 
- 11, 00 , 000 


27, 500 


- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങ ൾ വിൽക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയ തിയും സമയവും - കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 12 വരെ 
17 - 3 -2015 - ന് രാവിലെ 10 മണിമുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ; 
കമ ന മ്പർ 13 മുതൽ 24 വരെ 18 - 3 - 2015 - ന് രാവിലെ 
10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ; ക്രമനമ്പർ 25 മുതൽ 
36 വരെ 19 - 3 - 2015 - ന് രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 
1 മണി വരെ; ക്രമനമ്പർ 37 മുതൽ 48 വരെ 20 - 3- 2015- ന് 
രാവിലെ 10 മണി മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

- ദർഘാസ് പമാ ണ ങ്ങൾ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയ തിയും സമയവും - കമ ന മ്പർ 1 മുതൽ 24 വരെ 
24 - 3 - 2015 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ; ക്രമനമ്പർ 25 മുതൽ 
48 വരെ 26 - 3 - 2015 - ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണി വരെ. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
കമനമ്പർ 1 മുതൽ 24 വരെ 27 - 3 - 2015 - ന് വൈകുന്നേരം 
3 മണി; കമ ന മ്പർ 25 മുതൽ 48 വരെ 28 - 3 - 2015 - ന് 
വൈകുന്നേരം 3 മണി. 


42 48 / 2014 - 15 - - പോത്തുണ്ടിപദ്ധതി മുടപ്പല്ലൂർ 

ശാ ഖ കനാലിന്റെ 0 / 650 കി . മീ . - നും 
0/ 800 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടി യ ന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃ ത്തി കളും 

ഡാപ്പിന്റെ കേടു പാട് തീർക്കുന്ന 
പ്രവൃത്തികളും - 6,50,000 
43 49 / 2014 - 15 - മല മ്പു ഴ പദ്ധതി - മല മ്പു ഴ 

ഡാമിലെ പാറപ്പെറ്റ് ചുമരിന്റെ പെയിന്റിംഗ് 
പ്രവൃത്തികൾ - 8,50 ,000 


16 , 300 


21, 300 


44 50 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

പ്രധാന കനാൽ മലമ്പുഴ ഡാമിലെ സിൽവെ 
റിവർ ബേസിന്റെ ഏപന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
| 10 , 00 ,000 


കരാറുകാരുടെ വിഭാഗം കമനമ്പർ 1, 2, 3 , 5, 6, 7 , 8, 
15, 19, 21, 24 മുതൽ 30 വരെയും 38 ഇവയ്ക്ക് " ഡി - യും 
അതിനുമുകളിലും, മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് “ സി - യും അതിനുമുകളിലും. 

- പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണ കാലാവധി - കമനമ്പർ 1, 2, 
3 , 5, 6, 7, 8, 15, 19, 21, 24 മുതൽ 30 വരെയും 37, 38, 39 
ഇവയ്ക്ക് 4 മാസം; മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് 6 മാസം. 


25, 000 


45 51 / 2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

പധാന കനാലിന്റെ 1 / 2 00 കി . മീ . - നും 
2 / 000 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 10 , 00 , 000 


25 , 000 


46 52/ 2014 - 15 - മല മ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

( പധാ ന കനാലിന്റെ 2/ 000 കി . മീ . - നും 
3/ 000 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
- 10 , 00, 000 


- ദർഘാ സ് ( പമാണ ങ്ങളും മറ്റു വിശദ വിവ ര ങ്ങളും 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും 
ലഭി ക്കു ന്ന താ ണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണങ്ങൾ പര സ് പരം 

കൈമാറാൻ പാടില്ലാത്തതാകുന്നു . ദർഘാസുകളോടൊപ്പം 
150 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ട് അടക്കം 
ചെയ്ത്തി രി ക്ക ണം . നിര ത ദ വ്യം എക്സിക ട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും 
അ ദ്ദേ ഹ ത്തിന് ഏതു സമയത്തും മാറ ത്തക്ക വിധ ത്തിൽ 
അധികാരപ്പെടുത്തിയതുമായിരിക്കണം. പ്രാഥമിക ഉടമ്പടി 
അടക്കം ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതും ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം 
കെട്ടിവയ്ക്കാത്തതുമായ ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കുന്നതാണ്. 
1989 - ലെ കേരള നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
നിയമത്തിലെ ( 2 ) വകുപ്പ് അനുസരിച്ച് പണികൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
നടത്തുന്ന കരാറുകാരൻ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തിയുടെ മൊത്തം 
ചില വിന്റെ 1 % നിർമ്മാണ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ നിധി 
ഫണ്ടിലേക്ക് നൽകു വാൻ ബാദ്ധ്യ സ്ഥ നാ ണ് . കേരള 
പൊതുമരാമത്ത്/ ജലസേചന വകുപ്പുകളിലെ ദർഘാസുകളെ 
സംബന്ധിച്ച് നില വിലുള്ള എല്ലാ വ്യവ സ്ഥ കളും ഈ 
ദർഘാസിനും ബാധകമായിരിക്കും. 


25,000 


47 53 / 2014 - 15 - മല മ്പു ഴ പദ്ധതി - മല മ്പു ഴ 
- ഡാ മി ല ത ട യ ണ യു ടെ അടി യ ന്തി ര 
സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 10, 00, 000 


25, 000 


48 54/2014 - 15 - മലമ്പുഴ പദ്ധതി - വലതു കര 

( പധാ ന കനാലിന്റെ 21 / 400 കി . മീ . - നും 
21/ 500 കി . മീ . - നും ഇടയിലുള്ള ഭാഗത്ത 
അടിയന്തിര സംരക്ഷണ പ്രവൃത്തികൾ - 
| 12 , 00 , 000 


30 , 000 


എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, ജലസേചന 
വിഭാഗം, മലമ്പുഴ. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 


ലേല ക്വട്ടേഷൻ പരസ്യം 


-- നമ്പർ എ6/ സ്റ്റാൾ/ 2014 - 15 . 


2015 ഫെബ്രുവരി 18. 


ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിന്റെ വില ക്രമനമ്പർ 1, 2, 6, 25 
ഇവയ്ക്ക് - 800 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 3, 5, 7 , 8 , 26, 28 
ഇവയ്ക്ക് 1, 000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 4, 20, 32, 37 ഇവയ്ക്ക് 
1,400 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 9, 10, 23, 31, 34, 35 , 36 ഇവയ്ക്ക് 
1,600 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 11, 12 , 14, 44 , 45, 46, 47 ഇവയ്ക്ക് 

2, 000 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 13 , 16 , 43 ഇവയ് ക്ക് 
S 1,700 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 15 , 19, 24, 27, 29, 30, 38 ഇവയ്ക്ക് 

1,200 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 17 - ന് 1,900 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
18- ന് - 1, 450 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 21 - ന് 1, 100 + വാറ്റ്, 

ക്രമനമ്പർ 22, 41 , 48 ഇവയ്ക്ക് 5,000 + വാറ്റ്, ക്രമനമ്പർ 
33 , 40 ഇവയ്ക്ക് 1,800 + വാറ്റ്, കമനമ്പർ 39 , 42 ഇവയ്ക്ക് 
1,300 + വാറ്റ്. 


-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കു വേണ്ടി മല മ്പു ഴ ജല സേ ചന 
ഡിവി ഷ ൻ എക് സി ക ട്ടീവ് എഞ്ചി നീ യർ മല മ്പുഴ 
ഗാർഡ നില താഴെ പറയുന്ന സ്റ്റാളു കൾ ഏറ്റെടുത്ത് 
3 വർഷക്കാലത്തേക്ക് പ്രവർത്തിപ്പിക്കു ന്ന തി ന് മുദ്രവച്ച് 
കവറുകളിൽ മൽസരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ/ ക്വട്ടേഷൻ 
ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു . ആയതിന്റെ ലേലം 25 - 3 - 2015 - ന് 
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11 മണിക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയ 
ത്തിൽവച്ചു നട ത്തു ന്ന തും ലേലാ വ സാ നം ഹാജരുള്ള 
ലേലക്കാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ ക്വട്ടേഷനുകൾ തുറക്കുന്നതും 
കൂടു തൽ തുകയ്ക്ക് ലേലം എടുത്ത വ്യക്തി മുഴു വൻ 
സം ഖ്യയും അടച്ച ശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ 
താൽക്കാലികമായി ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ലേലത്തിൽ 
പങ്കെ ടു ക്കു വാ നുള്ള അവകാശം ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ച് 
വ്യക്തികൾക്കു മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു . 


9. ഈ 3 വർഷത്തെ കാലാവധിക്കുള്ളിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചി നീ യർ തീരു മാ നി ക്കു ന്ന പക്ഷം കട 
ഒഴി ഞ്ഞു ത രു വാ ൻ ലേല ത്തി നെ ടു ത്ത യാൾ 
ബാധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. 


10 . ലേലത്ത് സംബ ന്ധിച്ച് എക് സി ക ട്ടീവ് 
-- എഞ്ചി നീ യറെടു ക്കുന്ന എല്ലാ തീരു മാ ന ങ്ങളും 
അന്തിമമായിരിക്കും. 


നിബന്ധനകൾ 


ക്രമ ടെണ്ടർ നമ്പരും 
നമ്പർ സ്റ്റാൾ നമ്പരും 


വിൽപന സ്വഭാവം 
സാധനങ്ങളുടെ വിവരവും 

ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 
വാർഷിക ലൈസൻസ് ഫീയും 


1 


8/ 2014 - 15 - L10 


- 


9 / 2014 - 15 - L15 
10 / 2014 - 15 - R5 


- ഫാൻസി ഐറ്റം- 1, 10,000 
ഹാന്റ് ലൂം ഐറ്റം- 1, 10,000 
കരകൗശലം - 1,10 ,000 
ഫാൻസി ഐറ്റം - 1,10,000 
ഫാൻസി ഐറ്റം - 1,10 ,000 


11/ 2014 - 15 - R9 


5 


12 / 2014 - 15 - R10 


1. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മിനിമം 

ലൈസൻസ് ഫീയേക്കാൾ കൂടിയ തുകയായിരിക്കണം 
മൽസരാർത്ഥി ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 
2. ദർഘാസ് (പമാ ണ ത്തോടൊപ്പം രേഖ പ്പെ ടു ത്തുന്ന 
തുകയുടെ 2.5 % നിരതദ്രവ്യമായി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
നിരതദ്രവ്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിൽ 
വാങ്ങിയ നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ളതും അദ്ദേഹത്തിന് 
ഏതു സമയത്തും മാറത്തക്കവിധത്തിൽ അധികാരപ്പെടു 

ത്തിയതുമായിരിക്കണം. 
3. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം നിരതദ്രവ്യം, പ്രാഥമിക 
ഉട നടി എന്നിവ ക വ റിൽ മേൽ പസ് താ വിച്ച 
തീയ തിക്ക് മുമ്പായി ഈ ഓഫീസിൽ 

സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
4. ലേലം സ്ഥിരമായി ഉറപ്പിച്ച് ഉത്തരവ് ലഭിച്ചതിനുശേഷം, 
നിശ്ചിത മാതൃകയിലുള്ള ഉടമ്പടി ഒപ്പിട്ടതിനുശേഷമേ 
ലേലം കൊണ്ട യാൾക്ക് കൈ വ ശാ വ കാ ശം 
ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. 
5. ഉടമ്പടി വെയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സെക്യൂരിറ്റി തുകയായി 

ലേലം ചെയ്ത സംഖ്യയുടെ 5 % അല്ലെങ്കിൽ 25,000 
ഏതാണോ കൂടു തൽ, ആയത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയറുടെ പേരിലെടുത്ത അധികാരപ്പെടുത്തിയ 
NSD /TD ആയി ഒടുക്കേണ്ടതാണ്. 


നിര ത ദ വ്യം - ( ക്വാട്ട് ചെയ്യുന്ന തുകയുടെ 2 .50 % ) 
(ഓരോന്നിനും). 

ദർഘാസ് പ്രമാ ണ ത്തിന്റെ വില - 600 + വാറ്റ് 
(ഓരോന്നിനും). 


കാലാവധി 3 വർഷം. 


ദർഘാസ്/ ക്വട്ടേഷൻ പ്രമാ ണ ങ്ങൾ 16 - 3 - 2015 മുതൽ 
17- 3- 2015 - ന് വൈകിട്ട് 4 മണിവരെ വിൽപ്പന നടത്തുന്നതും 
24 - 3 - 2015 - ന് വൈകിട്ട് 3 മണിവരെ ടി ജപമാ ണ ങ്ങ ൾ 
രജിസ്റ്റേർഡ് പോസ്റ്റിൽ മാത്രം സ്വീകരിക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


6. ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിനുമുകളിൽ ടെണ്ടർ 
നമ്പർ, പ്രവർത്തിയുടെ പേര്, കരാറുകാരന്റെ പൂർണ്ണ 

മേൽവിലാസം എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 
7. ഗാർഡ നിൽ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള 3 x 3 മീറ്റർ അള വു 

കളുള്ള സ്റ്റാൾ റൂമുകളിൽ മാത്രമേ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട 
കച്ച വടം നട ത്തു വാൻ അനു വാദം നൽകുകയുള്ളൂ. 
പസ്തുത സ്ഥാനത്ത് യാതൊരു വിധ ത്തിലുള്ള 
കൂട്ടിച്ചേർക്കലും അനുവദിക്കുന്നതല്ല . 
8. ജല സേചന വകുപ്പിൽ ലേലത്ത സംബ ന്ധിച്ച് 
നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഈ ലേലത്തിനും 
ബാധകമായിരിക്കും. 


25 -3 -2015 - ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് ലേലം നടത്തുന്നതാ 
യി രി ക്കും . ലേല ത്തിൽ ദർഘാസ് പ്രമാണം സമർപ്പിച്ച 
വ്യക്തികൾ മാത്രമേ പങ്കെ ടു ക്കാ വൂ . തുടർന്ന് ദർഘാസ് 
പ്രമാണങ്ങൾ തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. ദർഘാസ് പ്രമാണം 
സമർപ്പിച്ച കമ നമ്പരിൽ പ്പെട്ട സ്റ്റാളിന് ടെണ്ടർ സമർപ്പിച്ച് 
വർക്കുമാത്രമേ അതിന്റെ ലേ ത്തിൽ പങ്കെ ടു ക്കു വാൻ 
അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ 
കാര്യാലയം, 
ഇറിഗേഷൻ ഡിവിഷൻ, 
മലമ്പുഴ, പാലക്കാട്. 


(ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ. 
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